Levaduras en el Glande: Como Curar Hongos Genitales Hombres 
Síntomas y Causas 

Es la condición más común en los hombres, el hongo del pene está más a menudo vinculada a 
la presencia de un hongo llamado " Candida albicans A pesar de su aspecto muy 
característico, la enfermedad benigna requiere la opinión de médicos para ser diagnosticados 
y tratados correctamente . La infección a través de una levadura (Candida) que a menudo se 
produce en las mujeres, pero los hombres también pueden contraer esta infección genital sin 
saberlo. 

Candida en el Glande Causas 

Hay varias causas de levadura candida en el glande como beber demasiada cerveza o usar 
constantemente ropa interior mojada. 

Entre las principales causas de la infección que están relacionada con la levadura en los 
hombres incluyen: 

El sexo; 

Higiene genital pobre; 

Infección bacteriana; Candida en el glande 
Las alergias al látex y preservativos; 

Antibióticos; 

Diabetes; 

Nonoxinol-9. 

Por otra parte, hay algunos casos adicionales en los que se puede obtener una infección por 
levaduras. 

Los hombres no circuncidados (que no tiene prepucio simplemente tiene su glande expuesto,) 
por ejemplo tienen un riesgo mayor debido a que el prepucio es más húmedo. 

Los hombres con VIH también están en riesgo de desarrollar una infección por hongos. 

En el caso de los hombres homosexuales, el uso del condón puede causar infecciones por 
hongos. 
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